arya Onderka 


żona urzędnika kolei północnej, 


przeżywszy lat 39, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramen- 
tami, zmarła dnia 29 Maja 1888 r. 


W żalu pograżony mąż wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na po- 


grzeb, który się odbędzie dnia 31 b. m. t. j. we Czwartek, o godzinie 5 popołudniu z Za- 
kładu Klinicznego wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Z drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


